PAWEL SZUFINOWICZ 


Emeryt, Urzednik Sadowy, 


Weteran z roku 1831 z pułku Czwartaków, 


przeżywszy lat 79, po długich cierpieniach, opatrzony SS. Sakramentami, zasnął 
w Panu w Krzeszowicach dnia 7 Stycznia 1890 roku. 


W żalu pogrążona rodzina, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na 


obchód pogrzebowy, odbyć się mający w Krzeszowicach w Piątek dnia 10 Stycznia b. r. o godzinie 
10 przedpołudniem. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


